Ks. JAN AMBROZIK 


wikaryusz przy kościele parafialnym w Święcanach 


przeżywszy lat 28, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zmarł dnia l sierpnia 1912 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 3 b. m. 

o godzinie g rano w kościele św. Łazarza na Wesołej, poczem nastąpi eksportacya wprost na 

cmentarz, na który-to smutny obrzęd stroskana rodzina zaprasza Przewielebne Duchowieństwo 
Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego, Znajomych i Wiernych. 


Zaktad pogrzebowy „Concordia“ J. Wolnego w Krakowie, plat Szczepański 2. Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


